КЕУІЗІОМ5 


Тһіѕ агаміпо, ѕресійсаїіопѕ, апа сопсерів сопігіпесі һеге іп аге {һе о/е ргорегіу оѓ 
Кеа Вагп Масһіпе, апа тау пої Бе гергосіксесі ог изей іп апу ѓаѕћіоп міїїћоиќ {ће КЕУ БЕ5СКІРТІОМ 
ргіог мгіќеп регтіѕѕіоп оѓ Кеа Вагп Масћіпе. 


РАТЕ ІМІІЛІ. | АРРКОУЕр 
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ЗЕСТІОМ А-А 


ЕМСКАУЕТ/М, 5/М, А 
"МАРЕ ІМ ОЅА" 


1/2-13 ОМС-2А 
12.25 5 


12.87 


МОТЕ: 
ВЕЕ. КОП5 КОҮСЕТ/М: 689985. 


КЕР ВАКМ МАСНІМЕ 


М ЕХТЕМСІОМ-5ЕАІ РОЅН 
зы ЮВ6899985 Е 


Атса радинву—— СГО0СН 


0М1.Е55 ОТНЕКУМІЅЕ ЅРЕСІЕІЕ”Р |АРРЕОУЕО Э ж 
БІМЕМБІОМ5 АКЕ ІМ ІМСНЕ5 7 142 
Ххх + :005 ҒВАСТЮМЅ % 1/32 |ТЕЕАТ 
ғара АМбІЕЅ +.5° РІМЅН ВІАСК ОХІрЕ 
1. БҚҒАН, А 5НАЕР ЕрСЕ65 .015 х 45° ЗРЕС 
К .0158 
ШЕП АЕ мо |а ДАП безсгірһоп Маїепа! В/О|ІМЕОЕМАТОМ ОВ ЅРЕСІЕІСАТОМЅ РО. |2. МЕМОМА! МІТ АРІ АРТЕК не 
АТІМ 
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